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Zehntes Capitel. W a s s e r.
Druck in Atmo-spharen	0 bis 10°	10 bis 20°	20 bis 30°	30 bis 40°	40 bis 50°	50 bis 60°	60 bis 70°	70 bis 80°	80 bis 90°	9 Obis 100°	100 bis 198°
	1 /^ ?A __ t _ _ \										
	V \diVp										
1	14	149	257	334	422	490	556	__	__	__	_
100	43	165	265	345	422	485	548	__	_	__	109
200	72	183	276	350	426	480	439	600	__	—	105
300	98	205	286	357	423	481	528  590		641	682	102
400	123	221	298	363	429	478	527	575	626	673	99
500	149	236	306	370	429	482	523	566	611	661	96
600	169	250	319	372	429	484	520	557	605	650	93
700	192	262	326	377	434	478	523	550	598	687	91
800	213	272	339	378	438	480	518	546	595	630	88
900	229	289	338	389	437	479	514	550	584	621	86
1000	—	—	343	396	437	474	512	554	581	610	84
statigt findet. Zweifellos ist den de Heen'schen Speculationen mid Ergebnissen ein gewisser Werth nicht abzusprechen. Ich werde spater selbst noch eine annahernde JBestatigung beibringen, aber mebr als einen Naherungswerth wird in ibnen de He en selbst nicht seben. Fiir Wasser insbesondere bat die Darstellung der thermischen Ausdehnung grosse Schwierigkeiten bereitet. Potenzreihen geniigen nicbt recht. Mendeleef giebt die Gleichung1)
1                              -9- (t — 4)2
1 ON                                        —-    1__________________i________L__________     .
;                    v                (94,1 + t) (703,5 — *jl,9
Sie gilt fiir Atmospllarendruck, woselbst das Dichtemaximum sehr nahe bei 4° 0. liegt, bei steigendem Druck fallt die Ternperatur des Dichtemaximums. So betragt sie nacb Amagat bei etwa 42 Atrno-spharen 3,3°, bei 93 Atmospbaren 2,2°, bei 145 Atinospharen 0,6° und vor 3000 Atmospnaren bereits ist das Dichtemaxirauin iiberhaupt ver-schwunden. Berechnet man mit der Mendeleef'schen Formel die Dichte fiir 100° C., so findet sicb 0,95859, wiihrend nach der be-kannten Kossetti'schen Tabelle diese Dichte 0,95886 sein sollte, der Unterschied ist nicbt unbedeutend. Thiesen2) benutzt als Formel
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giebt jedoch selbst an, dass sie sich wesentlich dem in der betrefFenden Veroffentlichung all ein in Frage kommendeu Temperaturintervall 0° bis 40° anscbliesst; die grosste Abweichung zwiscben den in diesem
*) Beiblatter, Bd. 15, S. 758.
2) Wiasenschaftliche Abhandiungen der Physikalisch-Technischen lleichs-anstalt, Bd. Ill, S. 67.siehe nachste Seite).
